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ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ 

Εξόφληση μισθοδοτικών καταστάσεων με εντολή με¬ 
ταφοράς των ποσών, σε λογαρισμό των δικαιού¬ 
χων . 1 

Καθορισμός τύπου Πιστοποιητικού Ασφαλείας Ταχυ¬ 
πλόου Σκάφους και Άδεια Λειτουργίας Ταχυπλόου 
Σκάφους . 2 


Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας εργαστη¬ 
ρίου Ακτινοβολιών κατηγ, (X - 2) Ακτινολογικό - 
Αξονικός Τομογράφος - Μαστογράφος - Ορθοπα- 
ντογράφος - Σύστημα Μέτρησης οστικής πυκνότη¬ 
τας στον Ακτινολόγο ΚΕΛΕΚΗ ΛΕΩΝΙΔΑ στη Θεσ¬ 


σαλονίκη και ανάκληση των παλαιών αδειών του. . 3 

Σύσταση ιδίου Νομικού Προσώπου στην Κοινότητα Μη¬ 
τρόπολης Ν. Καρδίτσας με την επωνυμία «ΥΠΗΡΕ¬ 
ΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟ¬ 
ΝΤΟΣ». 4 

Αναπροσαρμογή της εφάπαξ αποζημίωσης των φορ/ 
των του Κ.Α.Φ. Λιμένος Πύλου - Γιάλοβας Ν. Μεσ¬ 
σηνίας. 5 


Καθορισμός αποδέκτη και όρων διάθεσης υγρών απο¬ 
βλήτων βιολογικού καθαρισμού της Ποτοποιίας 
ΜΕΑΠ Α,Ε. στο 2ο χλμ. της Ε.Ο. Ορεστιάδος - Διδυ¬ 


μοτείχου. 6 

Καθορισμός Αποδέκτη και όρων διάθεσης υγρών απο¬ 
βλήτων Βιολογικού καθαρισμού των Σφαγείων του 
Δήμου Ορεστιάδας Ν. Έβρου. 7 

Καθορισμός Αποδέκτη και όρων διάθεσης υγρών απο¬ 
βλήτων Βιολογικού καθαρισμού των Σφαγείων του 
Δήμου Διδυμοτείχου Ν. Έβρου. 8 

Σύσταση θέσεων στο Δήμο Φυλής. 9 


ΔιορΘΦσει^ οφαλμάτοΑν 

Διόρθο}ση σφάλματος στην Δ6/Β/οικ. 8907 υπουργική 
απόφαση.10 


ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ Α ΠΟΦΑΣΕΙΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ 

Αριβ- 1073314/5965/0016 (1) 

Εξόφληση μισθοδοτικών καταστάσεων με εντολή μετα¬ 
φοράς των ποσών, σε λογαρισμό των δικαιούχων. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Α.Ν. 1819/51 «Περί τρόπου διεξα¬ 
γωγής των πάσης φύσεο)ς συναλλαγών του Δημοσίου». 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 28 παρ. 3 και 29 παρ. 6 του 
Ν.Δ. 2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των 
δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις». 

3. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 92 και του άρ¬ 
θρου 131 του Π.Δ. 16/89 «Εσωτερικός Κανονισμός λει¬ 
τουργίας Δ.Ο.Υ.». 

4. Τις αποφάσεις του Υπουργού των Οικονομικών με 
αριθ. 78069/5.3.52 «περί εφαρμογής των διατάξεων του 
Α.Ν. 1819/51». Την αριθ. 194902/69 «περί διαδικασίας 
πληρωμής σταθερών, διαρκούς ή περιοδικού χαρακτήρα 
δαπανών», την αριθ. 1076035/8116/0016/20.10.1992 
και την αριθ. 2029324/3289/Α0024/3.5.1991 συμπλη¬ 
ρωματικές των δύο προηγούμενων. 

5. Τα αιτήματα διαφόρων υπηρεσιών, που ζητούν για λό¬ 
γους ασφαλείας και καλύτερης -εξυπηρέτησής τους, να 
τους καταβάλλονται τα χρήματα της μισθοδοσίας των 
υπαλλήλων τους, απευθείας στους Τραπεζικούς λογαρια¬ 
σμούς των δικαιούχων. 

6. Την αριθ. 411/24.1.1996 κοινή απόφαση του Πρω¬ 
θυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία 
εκχωρούνται αρμοδιότητες στους Υφυπουργούς Οικονο¬ 
μικών, αποφασίζουμε: 

Οι μισθοδοτικές καταστάσεις που αφορούν αποδοχές 
των δημοσίων πολιτικών υπαλλήλων δύναται να εξοφλού¬ 
νται και με εντολή μεταφοράς των ποσών μέσω της Τρά¬ 
πεζας της Ελλάδος σε κοινό λογαριασμό των δικαιούχων, 
ο οποίος τηρείται σε οποιαδήποτε λειτουργούσα Τράπεζα 
στην Ελλάδα, η οποία συμμετέχει στο συμψηφιστικό γρα¬ 
φείο της Τράπεζας της Ελλάδος. 

Ο λογαριασμός, ίδιος για όλους τους υπαλλήλους ανά 
υπηρεσία, αναγράφεται στη στήλη της μισθοδοτικής κα¬ 
τάστασης, αντί υπογραφής του κάθε υπαλλήλου. 

Ο περαιτέρω επιμερισμόςίτων ποσών, στους προσωπι- 
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:ούς λογαριασμούς των υπαλλήλων, γίνεται με ευθύνη του 
ιρμόδιου εκκαθαριστή αποδοχών σε συνεννόηση με την 
ράπεζα που έχει επιλεγεί από τους ίδιους. Ομοίως, με 
υθύνη του γίνεται και ο διακανονισμός για το χρόνο πί- 
Γίοσης των λογαριασμών αυτών. 

Η αποστολή των σχετικών γραμματίων (με λογαριασμό 
ΓΕ7.ΕΠ) των Δ.Ο.Υ. προς την Τράπεζα Ελλάδος, μπορεί 
/α γίνεται με έκδοση εκτός σειράς έως δύο (2) ημέρες 
^.νο)ρίτερα από την ημερομηνία πληρωμής, πάντα όμως με 
ίμερομηνία έκδοσης την ορισμένη ημέρα καταβολής της 
ισθοδοσίας, ημερομηνία που θα εκτελείται και η εντολή 
ιην Τράπεζα Ελλάδος. 

Δικαιολογητικό εξόφλησης της μισθοδοτικής κατάστα- 
ης πποτελεί το «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ» του γραμματίου είσπρα- 
'Ίς· 

Καταστάσεις, στις οποίες περιλαμβάνονται υπάλληλοι 
ε ασφάλιση Ι.Κ.Α., των οποίων οι υπηρεσίες τους δεν 
νουν συνδεθεί μηχανογραφικά με το Ι.Κ.Α., δε μπορούν 
ϊ εξοφληθούν με εντολή μεταφοράς. 

Απαραίτητη προϋπόθεση, για να τύχει εφαρμογής η 
οχά τα παραπάνω περιγραφομένη διαδικασία, είναι η 
' μ φωνή γνώμη όλων των μισθοδοτουμένων υπαλλήλων 
ϋνά υπηρεσία, οι οποίοι υποβάλλουν σχετική δήλωση στον 
Γ ;ιόδιο εκκαθαριστή αποδοχών. 

;' έκδοση της παρούσας ουδεμία δαπάνη επιφέρει στον 
. : ικό προϋπολογισμό. 

^ απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

κ ..’ί,'οονήσεως. 

Αθήνα, 24 Ιουνίου 1996 

ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ 

-φ- 

Α-Θ._1218^97η^ (2) 

Καθορισμός τύπου Πιστοποιητικού Ασφαλείας Ταχυ¬ 
πλόου Σκάφους και Άδεια Λειτουργίας Ταχυπλόου 
Τκάφους. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

;. 'ο άρθρο 46 του Ν.Δ. 187/73 «περί Κώδικος Δημο- 
-Ναυτικού Δικαίου» (Α’ 261). 

2 Ν. 1045/80 (Α’ 95) «περί κυρώσεοος της υπόγρα¬ 
φε > ις Λονδίνο Διεθνούς Συμβάσεως» «περί ασφά¬ 


λειας της ανθρώπινης ζωής εν θαλάσση 1974» και περί 
άλλων τινών διατάξεων», (Π/\ΑΖΕΘ 74). 

3. Το Π.Δ. 74/96 (Α’ 58) «Κύρωση κεφαλαίων IX, X και 
XI της Διεθνούς Σύμβασης γαι την ασφάλεια της ανθρώπι¬ 
νης ζωής στη θάλασσα 1974 όπως αυτά υιοθετήθηκαν την 
24 Μαΐου 1994 με την απόφαση 1 /94 της Διάσκεψης των 
Συμβαλλομένων στη Διεθνή Σύμβαση για την ασφάλεια 
της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα, 1974, Κρατών». 

4. Το άρθρο 29 Α του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυ¬ 
βερνητικά όργανα» (Α’ 137) το οποίο έχει προστεθεί με το 
άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (Α’ 154). 

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο¬ 
λογισμού, αποφασίζουμε: 

Άρθρο 1 

1. Καθορίζουμε για τις ανάγκες μηχανογράφησης της 
διαδικασίας έκδοσης των πιστοποιητικών ασφαλείας των 
πλοίων από τη Δ.Ε.Ε.Π. τους τύπους των παρακάτω πιστο¬ 
ποιητικών και αδειών που προβλέπονται από το Π.Δ. 74/ 
96: 

(α) Πιστοποιητικό Ασφαλείας Ταχυπλόου Σκάφους 
(ΗΐςΙι 8ρθθά ΟΓ&ίΙ ΟθτίϊίίοβίΘ) και 

β) Άδεια Λειτουργίας Ταχυπλόου Σκάφους (ΡθίτηΙΐ Ιο 
ορθΓ3ΐθ Ηί9ίι 3ρβθά ΟΓΒίί) όπως εμφαίνονται στα υποδείγ¬ 
ματα των Παραρτημάτων Α και Β που επισυνάπτονται στην 
απόφαση αυτή. Με τα πιστοποιητικά αυτά και τις άδειες 
θα εφοδιάζονται τα υπόχρεα πλοία, σύμφωνα με το Κεφά¬ 
λαιο X της ΠΑΑΖΕΘ 74 (30ίΆδ), όπως αυτή ισχύει κάθε 
φορά. 

2. Τα παραπάνω έντυπα θα εκτυπώνονται και θα διατί¬ 
θενται από τη ΔΕΕΠ μετά την καταβολή από τους ενδια¬ 
φερομένους ποσού ίσου με την εκάστοτε καθοριζομένη 
από το ΝΑΤ αξία κάθε εντύπου. 

Άρθρο 2 

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει 10 ημέρες μετά τη 
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Πειραιάς, 14 Ιουνίου 1996 

ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΚΟΣΜΑΣ ΣΦΥΡΙΟΥ 



ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΙΜΗΣΕΩΣ {ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


61 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. 


Λριθ. πιστοπ,; 
Οα-ΙίΤιΟΛίΰ 


ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΑΧΥΠΛΟΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ 
ΗΙΟΗ 8ΡΕΕΏ ΟΚΑΕΤ8ΑΕΕΤΥ €ΕΚΤΙΕΙ€ΑΤΕ 

Το χιστοχοιητιχό οτοτό συνοδεύεται ατό τον Πίνακα Εξοτλχσμού 
ΤΤιίτ Οετίϊβεαίΐ χΗοιύά ί>ε πίρρίετηεηίεά 1>}> α Κεεοτά οβ Εφιτρτηεηι 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΗΕΙ^ΙΕΝία ΚΕΡϋΒΙία 

Εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Ιίίαεά ιαιάετ ιΗε ρτονϊάοηί ο/ΐΗε . . 

ΔΙΕΘΝΗ ΚΩΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΑΧΥΠΛΟΟΩΝ ΣΚΑΦΩΝ 
ΙΝΤΕΚΝΑ ΤΙΟΝΑΙ €ΟΌΕ ΟΕ 5ΑΕΕΤΥ ΕΟΚ ΗΙΟΗ ΒΡΕΕϋ ΟΚΑΕΤ 

(Απόφαση Μ50 36(63)) 

(ΚεχοίΜΪοη Μ8€ 36(63)) ■ 

κατ’ εξουσιοδότηση της κυβέρνησης της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ιιηάεΓ ΐΗβ αχύΗοήίγ ο/ΐΗε ΟονβΓπηιβηί οβ ΗΕΕΕΕΝΙΟ ΚΕΡΌΒΕΚ2 
από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΏΝ 

ΠΛΟΙΩΝ 

δγ ΜΙΝΙ8ΤΚΥ ΟΓΜΕΚ€ΗΑΝΤΙΙΕ ΜΑΡΙΝΕ/ΜΕΚ€ΗΑΝΤ ΞΗΙΡ’Ξ ΙΝΕΡΕΟΤΟΚΑΤΕ 


Στοιγεία του σκάοουε 


Ονομα 

Νατηβ ο( ^^^/ί 

Τύπος κατασχευαστή και αριθμός γάστρας 

Μαηη{α€ΐιΐΓ€Γ*3 ηιοάβΙ αηά ΗαΙΙ ηυττώβΓ 


Διακριτικός αριθμός ή γράμματα 
ϋϊ3ΐίηαίνβ ηιαηΐιβτ οτ Ιειίετε 


Αριθμός ΙΜΟ * 

ΙΪΛΟ ηυ,τηδετ * 


Λιμένας νηολόγησης 

Ροτΐ ο( τβ^ΐτν 


Ολική χωρητικότητα 

Ογο 33 ΐοηηα^ζ 


Τσαλος σχεδίασης σύμφωνα με τα βυθίσματα 

Όε^ΐβτι \ναΐ€Γΐίη€ αοΓτε^ροηάΐη^ ίο άΓαιιφί3 αΐ άταιι^Ηι 7ηαΓ}θ3 ο/ 

πλώρη πρύμνη 

ίθΓ\^ατά α/ί 

Κατηγορία 

Οαιεζοτ^ 


Τύπος σκάφους 
Οταίι ίνρβ 


Ημερομηνία κατά την οποία τέθηκε η τρόταδα ή το σκάφος ήταν σε παρόμοιο στάδιο 
κατασκευής ή κατά την οποία πραγματοποιήθηκαν εργασίες ευρείας μετασκευής. 
Οαί€ οη ίνΗίοΗ ΙοεεΙ }να 3 Ιωά ογ ατα/ι >να3 αί α 3 ΪηιΐΙαΓ 3 ία§€ ο/ οοηΞίηιούοη οτ οη ϊνΗΐαΗ α 
τηαΐοτ €θηνεΓ3ΐοη >να3 αοηυη^ηαεά 



• Σύμφωνα με το σχήμα αριθμού σνσγνώρι^3ησς πλοίου του ΙΜΟ που υιοθετήθηκε από τον Οργανισμό με την απόφαση 
Α. 600 (! 5 ,. 

• Ιη παΊΛ ίΑε ΪΚίΌ ζΗίρ χάεηήβεαΐίοη ιεΗετηε αάορΧεά ί>}> ΐΗε ΟΓξαηΐζαίϊοη Βγ ΚείοΙαΐίοη Α.600(15). 
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ΠΙΣΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΤΙ: 

ΤΗΙ815 ΤΟ ΟΕΚΤΊΓΥ; 

> 

1. Το προαναφερόμενο σκάφος έχει επιθεωρηθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνούς 

Κίδδικα για την Ασφάλεια των Ταχυπλόων Σκαφών. 

ΤΗαΐ ΐΗβ (ώονε-τηεπίϊοηεά σταβ Αατ ίκαι ώύγ ειιτνεγεά ΐη αοεοΓάαπίΧ κάτΑ ΐΗβ'αρρίκαύΐβ 
ϋΓονΪΣΪοηε ο/ ίΗε ΙηίεΓπαίϊοηαΙ Οοάε Βα^είγ ^οτ ΗΙξΗ Ξρεεά Οτα^. 

- 27*Η~επιθεώρη<^ έδειξε ότι η κατασκευή, ο εξοπλισμός, τα εξαρτήμ^α, οι 

ραδιοεγκσταστάσεις και τα υλικά του σκάφους, καθώς και η κατάσταση αυτών είναι από 

κάθε όαιοψη ικανοποιητική και ότι το σκάφος συμμορφούται με τις σχετικές διατέιξεις 
του Κώδικα. 

ΤΗαχ ΐΗε ^ιιτνερ ^Ηοννεά ΐΗαΐ ίΗε αηιεηιτε, εφάρηιεπΐ.βΐΐηξ3. Γοάΐο ααΐΐοη ατΓοηξεηιεηΐε αηά 
ιηα:εήαΙ$ ο/ϊΗε οτα/ΐ αηά ΐΗε οοηώιϊοη ίΗετεο/ ΟΓε ΐη α11 Γε^ρεαίΣ Σοίΐε/ααίοΓγ αηά ΐΗαΐ ΐΗε 
ΟΓΟ,/ΐ αοηιρίΐεε γάίΗ ΐΗε τεΐεναηΐ ρτονάίοηΣ ο/ ίΗε €οάε. 

3. Τα σωστικά μέσα διατίθενται για ένα μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό (ττόμων 
ως ακολούθως: 

ΤΗαί ίΗε Ιΐ/ε-ίανΐπξ αρρίΐαηεεί ατε ρτονΐάεά/οτ α ίοίαΐ ηχαηΗετ ο/ 

ρεΓ5οη5 αηά ηο ηιοτε 03 /οΙΙο\ν5: _ 


4. Σύμφωνα με την παρ. 1.11 του Κώδικα, οι ακόλουθες ισοδύναμες διατάξεις έχουν γίνει 
αποδεκτές στο ποιρακόαω σκάφος: 

ΤΗοΐ. ΐη αεαοΓάαηεε \νΐΐΗ 1.11 ίΗε €οάε. ίΗε /οΐΐο^νΐηξ εφάναΐεηίε Ηανε δεεη ξταηίεά ιη 
Γεφεεί ο/ ίΗε ΟΓα/ι: 


1 παράγραφος 

ΙραΓΟ^ΓαρΑ 


ισοδύναμη 

διάταξη 

εφιΐναΐεηί 

αηαηίίετηεηΐ 

0 

Το παρόν πιστοποιητικό ισχύει μέχρι 
ΤΗΪ 3 εετύβεαίε Ϊ5 ναΐΐά ηηΐΐΐ 



Εκδόθηκε στον Πειραιά την 
Ι55ΐΐ6(131 ΡΪΓαειίδ 
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θεώοτιση ηα περιοδικές επιθεωούσεκ 
Εηάοηβτηεηί ίοτ Όβτιοάίαύ χηννβνχ 

Πιστοχοιείτοα άτι κατά την εχιθεώρηση σύμφωνα με την χαρ. του κώδικα, το σκάφος βρέθηκε 
ότι χληροί τις σχετικές διατάξεις τοο Κώδικα. , ■ ν ι. 

ΤΗά Ϊ3 ίο οσίϊ/γ ΐΗαΐ, αΐ α ηιτνιεγ τοφάτοά ύγ 1.5 ο/ ΐΗε Οοάβ ΐΗά στα/ϊ Μ/οί /σιαιά ίο αοτηρΙγ »μ/Λ ίηο 
τίΐοναηί ρΓονάΐοηί ο/ ίΗο Οοάε. 


Περιο&κή^ ' 
ειαθεώρηση 
Ρσίό(ίΐαά’αατνέγ' ^ 

Υπογραφή ' 

Ξΐζηβά 

Τόπος 

ΡΙααε ■ · 

;ν / - · 

Ημερομητάσ ' 


















^εώοτιστι για χαοάταστι τοο πιστοποιητικού εάν η ισγΰς τοο είναι μικρότερη των 
χέντε ετών, όταν εφαραόξεται η παρ. 1.8.8 του Κώδικα. 
ΕηάθΓ 5 βιη£ηί ίο εχίεηά ίΗε €£Γίΐβ£αίβ ΐίνοΜ ίον ΐ£5$ ίΗαη 5 ν€ατ8 μ>Ιι£Γ£ 1.8.8 οίίΜ 

^οά£ αρρΙΐ£5. 


Το σκάφος συμμορφώνεται με τις σχετικές απαιτήσεις του Κώδικα και το παρόν 
; πιστοποιητικό, σύμφωνα με την παρ. 1.8.8 του Κώδικα, εξακολουθεί να ισχύει μέχρι: 

ΤΗϊς οτα/ί αοηρίΐα \ήίβ» ίΗε κίενζοιί τεφάταηεηΐΣ ο/ ίΑε Οοάε αηά ΐΗά ΟβτίΐβοαΧί χΗοιύά, ιη 
οίχοτάαηοε νήιΗ-1.8.ί ΐΗε Οοάε, ύβ αοοερίεά ατ ναΐΐά ιαιίΐΐ: 

■· υπογραφή: τόπος: ημερομηνίιι: 

Βΐξπεά: ΡΙαοε: 


Θεώρηση όταν η τακτική επιθεώρηστη έγεν ολοκληρωθεί και εφαρ μόζεται τι παρ. 

Ί.8.9 του Κώδικα. 

Εηάον 5 βηιεηΓ ίοΗετε ίΗβ Γβηβ\να1 5ΚΓνεν Ηα$ ΰββη αοηιρΙβίβά αηά 1.8.9 οΓίΗε 

Γ,οάε αρρΙΐβ5 


Το σκί5κρος συμμορφώνεται με τις σχετικές απαιτήσεις του Κώδικα και το παρόν 

πιστοποιτ]τικό, σύμφονα με την παρ. 1.8.9 του Κώδικα, εξακολουθεί να ισχύει μεχριι 

7^ αταχΐ αοτηρΗβ 5 \νίΐΗ ΐΗε ΓβΙ^ναηί Γ€φήΓ€ΐη€ηΐ3 ο/ ΐΗε Οοάε αηά ΐΗίε Οεπίχιοαΐ^ εΗο^άά, ίη 

αααοΓάαηοε ΜηΐΗ 1,8,9 ο/ ΐΗε Οοάε, 1)€ ααεβρίβά αε νΰάιά αηΐίΐ: - 

υπογραφή: τόπος: ημερομηνία: 

Ξΐξηεά: ΡΙααε: 

Θεώρηση για την παράταση ^σγυο^ πιστοποιητικού μέχρι το πλοίο να 
καταπλεΰσει στο λιμάνι επιθεώρηση€ όταν εφαρμόζεται η παρ. 1.8.10. 
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Εηάοηαηαα· ίο βχίαιΛ ίΗβ ναΐΐάΐίν οί ίΚε Οετίφταί^ αηίΐΐ τεααΗΐη^ {Ηε ροτί οί χατν^ν 

Η>ίια·£ 1.8,10 οίίΗί €οάε ορρΙϊλχ. 


Το χαρόν χιστοχοιητικό θα χρέχετ, σύμφωνα με την χαρ. 1.8.10 του Κώδικα να 
γίνεται αχοδεκτό μέχρι: 

Τ1ιί5 ΟοΓίϊΩοαΐο 5ΐιοιι1(1, ϊη Λοοοτάζηοε ναΛ 1.8.10 οΓ Λο Οοάζ, 1)0 »οαρΙ«1 ιιηΐϊΐ: 


υπογραφή: 

Ξΐξηεώ 


τόπος: 

ΡΙαεε: 


ημερομηνία: 

άαίε: 


Θεώρηση για την αλλατπ τηο επ£τειακή^ ημερομηνίας, όταν εφαρμόζεται η παρ. 

1.8.12 του Κώδικα. 

Εηάοτ$τηεηΙ ίον ίΗε αάναηαετηβηί οίΐΗε αηΜνεΓ5ατν άαίε >ν}ιετε 1.8.12 οί ίΗε €οάε 

α ρρίΐεε 


Σύμφωνα με την παρ. 1.8.12 του Κώδικα, η νέα επετειακή ημερομηνία είναι: 
Ιη αεοοΓίΐΕηεε \νΐΙΙι 1.8.12 οΓ Ιίιο Οο<1ε, Λο ηονν ΕηιιΐνοΓ5&ΐ7 >5: 


υπογραφή: 

8ΐξηεά: 


τόπος: 

ΡΙααε: 


ημερομηνία: 

άαίε: 


Σύμφωνα με την παρ. 1.8.12 του Κώδικα, η νέα επετειακή ημερομηνία είναι: 
Ιη εοοοΓίΙ&ηοβ ννιΛ 1.8.12 οΓΛα Οοάε, Ιίιο ηοιν ααηΐνοΓ$3Γγ ιΐείο Ϊ5: 


υπογραφή: 

Ξίξπβά: 


τόπος: 

ΡΙασε: 


ημερομηνία: 

άαίε: 
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Αριθ, χννακα; 

Κεαοτά ηο.; 

■. Μόνιμα χρρσαρτημένος σιο αριθ : 
ΡβΓτηαηεηίΙγ αίΐαοΗ^ά ιο ιΗε #. 
χιστοχοιητικό ασφαλείας του τσχύπλόου 

σκάφους. 

χα/ειγ οετήβοαίβ ο/ ΐΗβ ατα/ΐ. 


ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΠΑΙΣΜΟΥ ΓΊΑ ΤΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΟΝ 
ΔΙΕΘΝΗ ΚΩΔΙΚΑ ΑΣΦ ΑΔΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΑΧΥΠΑΟΩΝ ΣΚΑΦΩΝ 

ΚΕ€ΟΚΌ ΟΓ ΕΟυίΡΜΕΝΤ ΡΟΚ ΟΟΜΡΕΙΑΝεΕ ΨΙΤΗ ΤΗΕ 
ΙΝΤΕΚΝΑ ΤΙΟΝΑΕ €ΟΏΕ ΟΕ 8ΑΕΕΤΥ 
ΕΟΚ ΗΙΟΗΕΡΕΕΏ ΟΚΑΕΤ 


1 Στοιγεία σκάΦθϋ€. 
1 


Ονομα οΓκάφους 
Νατηε ο( αταΐί 


1 Πρότυπο κοττασκευαστή και αριθμός γάστρας 
'ΜαηαίααΐιΐΓβΓ'3 ηχοάβΙ αηά Ηνύΐ ιαιηιδεΓ 


Διακριτικός αριθμός ή γράμματα 

ΌϊΣΤΐτιείτνβ ταιηώβΓ οτ Ιείίετε 


Αριθμός ΙΜΟ* 

ΙΜΟ Νητηδετ* 


Κατηγορία 

Οαίε^οΓγ 


Τύπος σκάφους 

Ογο/ϊ ΐγρε 


Αριθμός επιβατών για τον οποίο πιστοποιείται 

Νηπιδετ οίρα^εεπ^ετε /ογ \ν}ύάι οεηΐβεά 


Ελάχιστος αριθμός ατόμων με τα απαιτούμενα προσόντα για 
τον χειρισμό των ραδιοεγκαταστάσεων 

Μϊηΐτηητη ηητηδεΓ ο/" ρετεοηε \νΐίΗ τεφήτεά ςμαΐΐβααίίοηε Ιο ορεταίε 
ΐΗε Γοάΐο ΐηεΐαΐΐαΐϊοηε 



• Σύμφωνα μζ το αριθμού αναγνώρι^5ησς πλοίου του ΙΜΟ που υιοθετήθηκε από τον Οργαντσμό με την απόφαση 

Α.600(15). ... . 

• Ιη αοζοτάαηοί >ν:7Λ ΐΗζ ΙΜΟ ιΗιρ ίάζηίιβζαΠοη ηιυηόζηζΗζτηζ αάορίεά Βγ ΐΗζ Οτξαηίζαΐίοη ΡζΔοΙίΐνΐοη Α.600(15), 
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2 Στοιτεία σωστικών ιιέσων 
2 Ρβία'ύχ οίΙϊίβ-χανϊπί αρρΙΐαπ€ε5 




Δι^θέμενα στο 

Αοίυεί ρΓονίδΙοη 

1 

Συνολικός αριθμός ατόμων τα οποία καλύπτονται από σωστικά 
μέσα 

Τοΐαΐ τϊϋτηύβΓ οί ρβΓ5οη3 ίοΓ ν^ΗίοΗ 1 ΐίβ- 3 ανιη^ αρρΙΙαηαβε ατε ρτονιάεά 


2 

Συνολικός αριθμός σωσιβίων λέμβων 

Τοιαΐ παττώεΓ ο{ Ιίίεδοαΐε 

• 

2.1 

Συνολικός αριθμός ατόμων που μπορούν παραληφθούν από 
αυτές 

Τοίαΐ ηητηδεΓ οί ρεΓΣΟΠΣ αεεοηιιηοάαΐεά δν ΐΗετη 


2.2 

Αριθμός μερικώς κλειστών σωσιβίων /λέμβων σύμφωνα με 
τον Κανονισμό ΙΙΙ/42 δΟΣΑδ 

Νητηδετ ο/ραηΐαΐΐγ επείο^εά Ιϊ/εδοαΐ3 εοηιρίγΐπξ \νΐΐΗ 501Α8 
Γεζχάαΐΐοη 111/42 . ... .... 


2.3 

Αριθμός ολικά κλειστών σωσιβίων λέμβων σύμφωνα με τον 
Κανονισμό II1/44 δΟΣΑδ 

ΝιιτηδεΓ ο/ τοϊοΐΐγ εηάοεεά Ιΐ/εδοαίΣ εοτηρίγΐηξ ^νΐιΗ 30ΣΑ5 
τερηίαΐΐοη 111/44 ___ 


2.4 

Α>^νες σωσίβιες λέμβοι 

ΟίΚεΓ ΙΐίεδοαίΣ 



2.4.1 

Αριθμός 

ΝηηιδεΓ 


2.4.2 

Τύπος 

Τγρε 


3. 

Αριθμός λέμ 
ΝιιτηδβΓ οί Γ€. 

βων διάσωσης 
ζοιε δοαίε 



3.1 

Αριθμός /χμβων που περιζ-αμβάνονται στο συνολικό αριθμό 
σωσιβίων λέμβων που σναφέροντσι παραπάνω 

Νΐίτηδβτ οίΙ)οαΐε \νΗίεΗ ατε ΐηαΐαάεά ιη ίΗε Ιοίαΐ Ιίίεδοα:^ ^Ηο\νη αδονε 


4 

Σωσ 

ΙΙΙ/3 

καθο 

Π/βι 

ειάΐα 

ίβιες σχεδίες που συμμορφώνονται με Κανονισμούς δΟΚΑδ 

8 έως 40 για τις οποίες προβλέπονται κατάλληλα μέσα 

ιίρεσης ■ 

■αβε εοηιρίνΐηξ νΛΐΗ 301/45 τεξίύαΠοηε 111/38 ΐο 40 /ογ >νΗϊεΗ 
δίε τηεαηε οίΙαιιηεΗΐη^ ατε ρτονΐάβά 



4.1 

Αριθμός των σωσιβίων σχεδιών 

Νητηδετ οίΙΐίεΓαίΐε 


4.2 

Αριθμόε ατόμων που μπορούν να παραληφθούν από αυτές 
Νιιττώετ οίρετεοηε αεεοτηηιοάαΐεά δν ίΗεηι 


5 

Ανο 

Ορ€\ 

ιχτέε αναστρεφόμενες σχεδίες (Παράρτημα 10 του Κώδικα) 
ΓενβΓεϊδΙε ΙίίεΓαίΐε (Αηηεχ 10 οίΐδε Οοάε) 



5.1 

Αριθμός σωσιβίων σχεδιών 

ΝητηδεΓ οίΙίίεΓαίΐε 


5.2 

Αριθμός ατόμων που μπορούν να παραληφθούν από αυτές 
ΝιιτηδεΓ οίρείεοηε αεεοτητηοάαίεά δν ϊδετη 


6 

Αρι( 

Νηη 

3μός συστημάτων εγκατάλειψης με ολισθητηρες (ΣΕΟ) 
ώετ οί Μαήηε Ενααιαίϊοη 5νεΐειη (ΜΕ3) 



6.1 

Αριθμός ατόμων που εξυπηρετούνται από αυτές 

ΝηττώεΓ οί ρετεοηε εεΓνεά δγ ίΗεηι 


7 

Αριΐ 

Νΐίπ 

}μός κυκλικών σωσιβίων 

■ώεΓ οίΙΐίεδιιογε ^, 
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8 

Αριθμός ατομικών σωσιβίων ζωνών 

ΝιιηώεΓ οίΙΐίεϊαά€εί3 

4λ>4ί : 

...8-1 

Αριθμός κατάλληλων για ενήλικες 

ΝιιηώεΓ 3 ΐάΐαΙ)Ιε (οτ αάιάί3 

8.2 

Αριθμός καχάλληλων για ποαδιά 

ΝιιηώεΓ ειώαΜε ίοΓ οΜάΓεη 

. .. .? 

Στολές εμβάττασης 
ΐΓπηιεΓΞΐοη 5ΐάΐ3 


9.1 

Συνολικός αριθμός 

Τοίαΐ ηηηώεΓ 

9.2 

Αριθμός στολών που συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις για 
τις ατομικές σωσίβιες ζώνες 

Νιιηιί)εΓ οί 3 αίί 5 αοηιρίνίη^ ννίίΗ ΐΗε ΓεφιίΓεηιεηΐ3 /ογ ι^|'ε^α^]^εί3 

10 

Αριθμός προστατευτικών ενδυμασιών 

ΝιιηώεΓ ο{ απΐί-εχρο3ΐΐΓε 3ΐύΐ3 

10.1 

Συνολικός αριθμός 

Τοίαΐ ηιίΓηύεΓ 

10.2 

Αριθμός στολών που συμμορφώνονται με τις (ΐπαιτήσεις για 
τις (ΐτομικές σωσίβιες ζώνες 

ΝιιηιδεΓ οίεαΐΐε εοηιρίνίη^ ινΐΐΗ ίΗε ΓεριάΓεηιεπί3 ίοΓ ι^ίε^α^}^εΐε 

11 

Ροιδιοεγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται στα σωστικά μέσα 
Εχιάΐο ίη3ία11αΐίοη3 ιιεεά ίη Ηίε- 3 ανίη^ αρρΙίαηοεε 

'*Τ'· 

11.1 

Αριθμός αναμετοώοτών Κ,εάεΓ 

Νιιηώετ οί ΓοΔατ ΐταηεροηάεΓΒ 


-11.2 

Αριθμός αμφίδρομων ραδιοτηλεφωνικών συσκευών ΥΗΡ 
ΝιιηώεΓ οίΐ\νο-νναν ΥΗΡ ταάίοίεΙερΗοηε αρραΓαΐιΐ5 


3 Στοιγεία οαδιοεξοπλν®ιου 


■■^ϋείαΐΐχ οτ Γοαίο τααιΙΐίιβ$ 


# [Είδος 

Ιίβτη _ 


1 Κύρια συστήματα 
ΡήιηαΓν ΣγΣΐεηιί _ 


1.1 ΡίΐδιοεγκοΕτάσταση ΥΉΡ 
νΗΡ Γαάίο ΐη^αΐΐαίΐοη 


1.1.1 Κωδικοποιητής 050 
ϋΞ€ εηαοάβΓ 


1.1.2 Δέκτης φυλακής 050 
ϋ 8 € γ>αΐαΗ Γεαείνετ 


1.1.3 Ραδιοτηλεφωνία 
ΚαάϊοΐεΙερΗοην 


^ 1·2 Ραδιρεγκατάσταση ΜΡ 

ϋ*- - - Γαάίο ΐη^εάΐαΐϊοη 


1.2.1 Κωδικοποιητής 050 
080 εηοοάετ 


. . 1.2.2 Δέκτης φυλακής 050 

Ό80 \ναίεΙι ΓεαεΐνεΓ 


1.2.3 Ραδιοτηλεφωνία 
ΚαάϊοίεΙερΗοην 


1.3 Ραδιοεγκατάσταση ΜΡ/ΗΡ 
ΜΡ/ΗΡ Γαάίο ίτίΞίαΙΙαίίοη: 


1.3.1 Κωδικοποιητή^ 050 


ΔυχηθέμεΐΏ στο 
. · ιΛοίρ 
ΑαααΙ ρτονί$ίοη 
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Ό8€ εηεοάεη 


,.3.2 

Δέκτης φυλακής 030 
ϋ5€ \ναΐαΗ ΓεαεΝετ 


1.3.3 

Ραδιοτηλεφωνία 

ΕαάΐοίεΙερΗοην 

' 

1.3.4 

Ραδιοτηλεγραφική μονάδα άμε^Γης εκτυτιωσης 
ϋΐΓβαΐ-νήηΐίη^ ΓαάιοίβΙε^ταρΗν 


1.4 

Επίγειος σταθμός πλοίου ΙΝΜΑΚ.5ΑΤ 

ΙΝΜΑ Κ3Α Τ εΗϊρ εαπΗ είαίΐοη 

1 

( 

Ι-·:-' 

Δεοτερεύοντα μέσα συναγερμού 

ΒβαοηήαΓν τηεατΰ ο{ αίεηϊη^ 


• ^ΐϋοίτ- 3 

ί 

Μέσα για λήψη ττληροφοριών ναυτικής ασφάλειας 

ΡααϋάΐεΣ ίοτ Γεαερίΐοη οί τηαητϊτηε 3αίεΐν ίηίοΓτηαΐίοη 


3.1 

Δέκτης ΝΑΥΤΕΧ 

ΝΑ νΤΕΧ Γεοεΐνετ 


3.2 

Δέκτης ΕΟΟ 

ΕΟΟ τεοείνετ 


3.3 

Δέκτης ΗΡ ραδιοτηλεγραφικής μονάδας άμεσης εκτύπωσης 

ΗΡ άίΓεοϊ-ρήηΙΐηζ ΓαάίοίεΙε^ΓαρΗ ΓεαεΐνβΓ 


\ 

Δορυφορικό ΕΡΙΚ.Β 

ΞαΐεΙΙίΐε ΕΡΙΕΒ 



4.1 

€03ΡΑ5-5ΑΚ5ΑΤ 


4.2 

1ΝΜΑΚ5ΑΤ 


5 

ΥΗΙ 

-ΕΡΙΕΒ 


6 

Αναμεταδότης Κ,ειΙεΓ πλοίου 

ΞΗΙϋ'ε ΓοάαΓ ϊταηΣροηάεΓ 


7 

Δέκτη^ φυλακής ραδιοτηλεφωνικής συχνότητας κινδύνου στους 
2182ΐάίζ.ι 

ΚαάΐοίεΙερΗοηε άΐ^ΓεΣε /^τεσίίεηαν ^ναίοΗ Γεοεΐνετ οη 2.182 Ι<:Ηζ^ 


< -;·4 

Γεννήτρια παραγωγής ραδιοτηλεφωνικού σήματος συναγερμού 
στους 2182 ΚΗζ·^ 

Ώενΐοε /ογ ξεήεηαΐίηξ ϊΗε ΓοάίοΐεΙερΗοηε αίαττη εΐξηαΐ οη 

2,182 ΙζΗζ'- ____ 



1. Ειαός αν καθοριστεί άλλη ημερομηνία από την Επιτροπή Ναντικής Ασφάλειας, η συσκευή αυτή δεν χρειάζεται να 
αναγράφεται στον πίνακα που προσαρτσται στα πιστοποιητικά που εκδίδονται μετά την ίη Φεβρουάριου 1999. 

υηΙεΛΛ αηοίΠίΓ άαα ά άίΐ€Γτηΐη(ά όγ ίΗ( Μαήϋτηε Ξα/ϋγ Οΰηνηΐίίί. η€(ά ηοΐ δε τ^ρροά^αά οη ;Αε ηοοΓά αϊΐα€Η€ά Ιο 


ατΗ}χοαΐι^\Λ5Μ€ά 1 1999, 

2. Η μονάδα αυτή δεν χρειάζεται να αναγράφεται στον πίνακα που προσαρτσται στα πιστοποιητικά 


Ιη Φεβρουάριου 1999. 

2. ΤΗΰ α^τη η€€ά ηοί ί>< ΓερΓοάααίά οη ίΗ€ Γ€ζοΓά αίίαζΗεά :ο ατήβζαΐεΣ ν^^αεά αβίετ 1 ΓεΒεναΓγ 1999. 


που εκδίδονται μετά την 
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4. Μέθοδοι κοο τοΐΐ<πιιο«ο>οΰνται για να κ£α<τ·αλΚ[ετσι τι διαθ^σιαότητα του 
ραδιο«£οιιλΜηιο6 (καοάνοαφοι 14.14.6.14.14.7 και 14.14.8 του Κώδικα) 

ΜίίΗοάί ιβ€άίο αιχΜΤί οψαΐΙύΜΕίν οίναώο (ραταΈταοία 14.14.614.14.7αηά 14.14.8 

οΐ ΐΗβ €οάβ) 


4.1 

Διίϋλές συσκευές 

ΌηνΙίοαίϊοη οί εαυϊριηεηΐ 


4.2 

Συντήρηση ξηρός 

ΣΗοΓε-δαεεά ηιαϊηίεηαηαε 


4.3 

Δυνατότητα συντήρησης εν πλω 

Αί εεα τηαίηίεηαηεε εαραδΰίΐν 



ΠΙΣΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ότι αυτός ο πίνακας είναι ακριβής 

ΤΗΙ818 ΤΟ ΟΕΚΤΙΓΥ ιΗαι ίΗΐ5 ΚβαοΓά ΐ5 αοηβαι ίη αΙΙ Γβ5ρβαΐ5 


Εκδόθηκε στον Πειραιά την 
Ιεεαεά αΐ Ρΐταειιε οη 


Υπογραφή τοο εξοοσιοδοτημένοο 
να εκδίδει τον πίνοκα 
ΞΐξηαίιίΓε ο/ ώύγ αιιΐΗοήζβά ο/βάαΐ 
ΐεειύηξ ίΗβ Κεαοτά 


Σφραγίδα της Αρχής που το εκδίδει 
εεαΐ ογ είατηρ ο/ΐΗε ίεειύηξ ΑηΐΗοπτγ 
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ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β' 


ΑΛΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΑΧΥΠΛΟΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ 
ΡΕΚΜΙΤ ΤΟ ΟΡΕΚΛ ΤΕ ΗΙΟΗ 8ΡΕΕΌ ΟΚΑΡΤ 


Εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ι 53 ηβά ηηάβτ ΐΗβ ρτονΐήοη ο/ ΐΗε 


ΔΙΕΘΝΗ ΚΩΔΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΑΧΥΠΛΟΩΝ Σ^Φ^ 
ΙΝΤΕΚΝΑΤΙΟΝΑΕ €ΟΒΕ ΟΕ8ΑΡΕΤΥΕΟΚ ΗΙΟΗ8ΡΕΕΒ €ΚΑΕΤ 

(Απόφαση Μ50 36 (63)) 

(Κ£5θΙηΐΐοη Μ5€ 36 (63) 


1. 

Ονομα σκάφους 

Ναηΐβ οί οταίί --- 

2. 

Μοντέλο κατασκευαστή και αριθμός γάστρας 
ΜαηΐίίαοΐΐίΓβΓ'3 ηοάεΐ αηά }ηι11 ηατηδβΓ 


3. 

Διακριτικός αριθμός ή γράμματα 
ϋΐ 3 ΐΐηαΐΐνε ηατηύεΓ οτ Ιείτετε 


4. 

Αριθμός ΙΜΟ* 

ΙΜΟ πητηύεΓ* 


5. 

Λιμάνι νηολόγησης 

Ροη οί ΓεζΐΛΓΥ 


6. 

Κατηγορία σκάφους 

ΟαίεζοΓν οί εναίΐ 

* 

7. 

Ονομα Κυβερνήτη 

Νατηε οί ορεταΐΟΓ 


8. 

Περιοχές ή δκχδρομές λειτουργίας 

Α Γεα3 ΟΓ Γοηίε5 οί ορεΓΟίίοη 


9. 

Λιμένας(ες) βάσης 

Βα^ε ροΓΐί3) 


10. 

Μέγιστη απόσταση από λιμένα καταφυγής 
Μαχΐτηιιτη άΪΞίαηεε ίτοτη ρΐαεε οί Γείιι^ε 


11. 

Αριθμός: 

Νηπώετ οί: 



■ 

1. 

μέγιστος αριθμός επιτρεπόμενων επιβατών 
ρα53εη2εΓ3 τηαχϊητατη ρεΓτηΐηεά 


_ 

2. 

των ειδικευμένων μελών πληρώματος 
ηιαηηΐηζ 3αα1ε ΓεριάΓεά 

* 

12. 

Δύσω 

ΙΥΟΓΛ 

Ξνέστατες προβλεπόμενες συνθήκες 
ϊηΐεηάεά εοηάϊίϊοη^ 


13. 

Αλλοι περιορισμοί λειτουργίας 

ΟΐΚετ ορεΓαΐϊοηαΙ Γε^ΐηαΐοπ^ _^___ 


• Σύμφωνα με το^ήμο αριθμού αναγνώρ.σησς πλοίου του ΙΜΟ «ου «ιοθετήθηκε οπό τον Οργανισμό με -την απόφαση 


^Ιη ααοοΓάαηοί ννϊίΗ ίΗβ ΙΜΟ Μρ ^ά^ηι^β^αι^οη ηαηώίτ ΐ€Ηαη€ αάορίίά ί>ρ χΗι Οτίοηίζαίϊοη ύρ Καοΐαΐϊοη α'600(Ι5). 
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Η παρούσα άδεια επιβεβαιώνει ότι η λειτουργία που μνημονεύεται πιο 
πάνω, συμμορφούται με τις γενικές απαιτήσεις των παρ. 1.2.2 έως 1.2.7 
του Κώδικα. 

ΤΗΐ 3 ρβηηΐί αοηβττπΞ ΐΗαί ίΗε Ββτνΐαε τηβηίΐοηβά αδονβ Ηα5 δβεη/οιιηά ίο ύε 
ϊη αααοτάαηαε \νΐίΗ ίΗε ξεηεταί ΓεφΛτεπίεηΐΞ ο/1.2.2 ίο 1.2.7 ο/ίΗε Οοάε. 

Η παρούσα άδεια εκδόθηκε με την εξουσιοδότηση της Κυβέρνησης της 

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΗ 

15 ΡΕΚΜΙΤ ΐ8 ί38ηβά ηηάετ ιΗβ αιιΐΗοήιγ ο/ ίΗε Οονεττηεηί ο/ 

ΗΕΙΙΕΝία ΚΕΡΌΒΕία 

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΔΕΙΑ νσχύεν μέχρι ^ 

ΤΗΙ8 ΡΕΚΜΙΤ ΐ8 ναΐΐά αηίΐΐ: 07/02/2001 
εφόσον ισχύει το Πιστοποιητικό Ασφαλείας Ταχυπλόου Σκάφους 
8χώ]εαΐ ίο ίΗε ΗΐξΗ 8ρεεά €Γα/ί 8α/είγ Οεηΐβεαίε τετηαΐηΐηξ ναΐΐά 


Εκδόθηκε στον Πειραιά την 
Ι8δυΰ(1 αΐ Ρίτεειίδ οη 


υπογραφή του αρμοδίως εξουσιοδοτημένου να 
εκδίδει το Πιστοποιητικό 
3 ΐξηαίΐΐΓε ο/ ααΐΗοήζεά ο/βάαΐ Ϊ58ΐάηξ ίΗε ρεηηΐΐ 


Σφραγίδα της Αρχής που την εκδίδει) 

(ΞεαΙ οτ 8ίαηιρ ο/ΐΗεϊεειάηξ ΑηΐΗοήίγ, 05 αρρτορήαίε) 
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ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Αριθ. ΔΥ/Γ1/28660 (3) 

Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας εργαστηρίου 
Ακτινοβολιών κατηγ. (X - 2) Ακτινολογικό - Αξονικός 
Τομογράφος — Μαστογράφος — Ορθοπαντογράφος·— 
Σύστημα Μέτρησης αστικής πυκνότητας στον Ακτινο¬ 
λόγο ΚΕΑΕΚΗ ΛΕΩΝΙΔΑ στη Θεσσαλονίκη και ανά¬ 
κληση των παλαιών αδειών του. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Με τη ΔΥ/Γ1/28660/25.6.1996 απόφαση του Νο¬ 
μάρχη Θεσσαλονίκης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια¬ 
τάξεις του Ν.Δ. 181/74 άρθρο 4, του Β.Δ. 451/62 άρθρο 
46. 521/63 του Π.Δ. 470/83 (ΦΕΚ 179/1983 τ. Α ) της 
Υπ. απόφ. 14632/ΦΟΡ/1416/19.7.91, χορηγήθηκε 
άδεια ίδρυσης και λειτουργίας εργαοτ. Ακτινοβολιών κα¬ 
τηγ. (X - 2) Αξονικός τομογράφος, Ακτινολογικό - Μαστο- 
γράφος - Ορθοντογράφος, οστιιά^ Μάξα στον Ακτινολόγο 
Κελέκη Λεωνίδα του Αναστ. στην οδό θεμ. Σοφούλη 14 
στη Θεσσαλονίκη λόγω μεταφοράς από άλλη Δ/νση κα¬ 
θώς και ανάκληση του Ακτινολογικού εργαοτ. στην οδό Μ. 
Αλεξάνδρου 59 και του Αξονικού Τομογράφου στην οδό 
Ιουστινιανού 30 με Πλάτωνος γωνία στην πόλη μας. Η 
άδεια λήγει 31.12.2000. 

Η από^ση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήοεως. 

Θεσσαλονίκη, 25 Ιουνίου 1996 

Ο Νομάρχης 
Κ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

Αριθ. 9221 (4) 

Σύσταση ίδιου Νομικού Προσώπου στην Κοινότητα Μη¬ 
τρόπολης Ν. Καρδίτσας με την επωνυμία «ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΠΡΑΣΙΝΟΥ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ». 

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡ1Φ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 203 του Δημοτικού και Κοινο¬ 
τικού Κώδικα (Π.Δ. 410/95), σύμφωνα με τις οποίες οι Δήμοι 
και οι Κοινότητες μπορούν να συνιστούν νομικά πρόσωπα 
δημοσίου δικαίου που υπάγονται στην εποπτεια τους. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/85 σχε¬ 
τικά με τον έλεγχο δαπανών που προκαλούν οι κανονιστι¬ 
κές διοικητικές πράξεις. 

3. Την αριθ. 58/26.5.96 απόφαση του Κοινοτικού Συμ¬ 
βουλίου Μητρόπολης με την οποία αποφασίζεται η σύ¬ 
σταση ιδίου Νομικού Προσώπου στην Κοινότητα Μητρό¬ 
πολης με την επωνυμία «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ - ΠΡΟ¬ 
ΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» το οποίο διέπεται από τις 
διατάξεις του Π. Δ/τος 410/95, αποφασίζουμε: 

1. Συστήνουμε στην Κοινότητα Μητρόπολης Ιδιο Νο¬ 
μικό Πρόσωπο με την επωνυμία «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ - 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» διεπόμενο από τις δια¬ 
τάξεις του Π. Δ/τος 410/95 το οποίο θα τελεί υπό την 
εποπτεία της Κοινότητας Μητρόπολης. 

2. Σκοποί του Νομικού Προσώπου είναι: 

α) Η δενδροφύτευση Κοινοτικών εκτάσεων, 
β) Η δημιουργία φυτωρίου, 
γ) Η συντήρηση πρασίνου. 

δ) Η ανάπτυξη του πνεύματος για την προστασία του πε¬ 
ριβάλλοντος με διαλέξεις κ.λ.π. 
ε) Η συγκέντρο)ση διαφόρων υλικών - αντικειμένων για 


την ανακύκλωσή τους με σκοπό την προστασία του περι¬ 
βάλλοντος απ' αυτά. 

3. Πόροι του Νομικού Προσώπου θα είναι: 
α) Η ετήσια επιχορήγηση της Κοινότητας η οποία θα κα¬ 
θορίζεται με απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου σύμ¬ 
φωνα πάντα με τις ανάγκες του Νομικού Προσώπου. 

β) Η επιχορήγηση και κάθε άλλη παροχή του κράτους 
προς το Νομικό Πρόσωπο είτε προς την Κοινότητα, είτε 
για το Νομικό Πρόσωπο. 

γ) Κάθε είδους προσφορές, εισφορές, δωρεές, κληρο¬ 
νομιές και κληροδοτήσεις, 
δ) Κάθε άλλη νόμιμη πρόσοδος. 

6. Το Νομικό Πρόσωπο διοικείται από πενταμελές διοι¬ 
κητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τους εξής: 

α) Τον εκάστοτε πρόεδρο της Κοινότητας, οας πρόεδρο 
του Νομικού Προσώπου, 
β) Δύο Κοινοτικούς Συμβούλους και 
γ) Δύο δημότες με γνώσεις και εμπειρία σε θέματα πρα¬ 
σίνου - περιβάλλοντος. 

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από το 
Κοινοτικό Συμβούλιο καθώς και ο Αντιπρόεδρος αυτού και 
η θητεία τους ακολουθεί την Κοινοτική περίοδο. 

7. Περιουσία προς το παρόν δεν αφιερώνεται στο Νο¬ 
μικό Πρόσωπο. 

Το Νομικό Πρόσωπο εκπροσωπείται ενώπιον των δικα¬ 
στηρίων ή πάσης αρχής από τον Πρόεδρο και εφ' όσον αυ¬ 
τός κωλύεται ή απουσιάζει από τον αντιπρόεδρο του Νομι¬ 
κού Προσώπου. 

8. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δα¬ 
πάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Κοινότητας Μητρό¬ 
πολης το ύψος της οποίας δε μπορεί να προσδιοριστεί. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήοεως. 

Καρδίτσα, 14 Ιουνίου 1996 
Με εντολή Γενικού Γραμματέα 
Περιφέρειας Θεσσαλίας 
Ο Αναπλ. Περιφ. Διευθυντή 
ΕΜ. ΑΝΤΙΜΗΣΑΡΗΣ 

-♦- 

Αριθ. 788 (5) 

Αναπροσαρμογή της εφάπαξ αποζημίωσης των φορ/των του 
Κ.Α.Φ. Λιμένος Πύλου - Γιάλοβας Ν. Μεσσηνίας. 

Ο ΑΝΑΠΛ. ΠΕΡΙΦ. Δ/ΝΤΗ Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Π.Δ. 369/89 «Οργά¬ 
νωση των υπηρεσιών εργασίας των Νομαρχιών». 

2. Το αριθ. 2/29.3.96 πρακτικό συνεδρίασης της ΔΕ- 
ΚΑΦ Λιμένος Πύλου - Γιάλοβας. 

3. Το αριθ. 11413/27.5.96 έγγραφο του Υπουργείου 
Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Αναπροσαρμογή 
της εφάπαξ αποζημίωσης των φορτ/τών του Κ.Α.Φ. Λιμέ¬ 
νος Πύλου - Γιάλοβας». 

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο¬ 
λογισμού, αποφασίζουμε: 

Τροποποιούμε εν μέρει τον ισχύοντα κανονισμό του 
ΚΑΦ Λιμένος Πύλου - Γιάλοβας και αναπροσαρμόζουμε 
την εφάπαξ αποζημίωση ως εξής: 

Για τα δέκα (10) πρώτα έτη συμμετοχής στο ΚΑΦ 
300.000 δρχ. 
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Για κάθε έτος συμμετοχής από το ενδέκατο (11ο) μέχρι 
και το εικοστό (20ό) 45.000 δρχ. από το εικοστό πρώτο 
(21 ο) μέχρι και το τριακοστό πέμπτο (35ο): 45.000 δρχ. 

Το ανώτατο όριο της ε(ράπαξ αποζημίωσης δε δύναται 
να υπερβαίνει το ποσό του 1.425.000 δρχ. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Καλαμάτα, 17 Ιουνίου 1996 

Ο Αναπληρωτής Περιφ. Διευθυντή 
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ 

-4- 

Αριθ. 3319 ( 6 ) 

Καθορισμός αποδέκτη και όρων διάθεσης υγρών αποβλή¬ 
των βιολογικού καθαρισμού της Ποτοποιίας ΜΕΑΠ Α.Ε. 

στο 2ο χλμ. της Ε.Ο. Ορεστιάδος - Διδυμοτείχου. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΕΒΡΟΥ 
Έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3200/55, περί «Διοικητικής αποκεντρώσεως« 
όπως τροποποιήθηκε με το Ν.Δ. 532/70. 

2. Το Ν. 1235/82. 

3. Τον Α.Ν. 2520/40. 

4. Την Ε1β/221/65 υγειον\ιική διάταξη όπως τροπο¬ 
ποιήθηκε με τις Γ1/17831/71 και Γ1/1305/74 όμοιες 
«περί διαθέσεως λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων. 

5. Την 46399/1352/86 κοινή υπουργική απόφαση. 

6 . Την από 6.5.1996 αίτηση της ΜΕΑΠ Α.Ε. 

7. Το από 20.5.96 πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής, 
αποφασίζουμε: 

1. Καθορίζουμε αποδέκτη υγρών αποβλήτων της Ποτο¬ 
ποιίας ΜΕΑΠ Α.Ε. στο 2ο χλμ. Ε.Ο. Ορεστιάδος - Διδυμο¬ 
τείχου το παρακείμενο ρέμμα που διέρχεται Νότια από το 
χώρο της μονάδας από το σημείο εκβολής μέχρι (σε 250 
μ.) την αποστραγγιστική τάφρο ΤΙ 6 και μετά στον ποταμό 
Έβρο. 

2. Σαν σημείο εκβολής ορίζεται το κοντινότερο σημείο 
του ρέματος, νότια του χώρου που θα εγκατασταθεί η μο¬ 
νάδα βιολογικού καθαρισμού της ΜΕΑΠ Α.Ε. 

3. Καθορίζουμε σαν ανώτερης τάξης χρήση του νερού 
στο ρέμα και ανατολικά του σημείου εκβολής, την άρ¬ 
δευση και ψύξη μηχανών. 

4. Τα υγρά απόβλητα θα υφίστανται πλήρη βιολογικό 
καθαρισμό, ώστε οι τιμές των παραμέτρων (ποιοτικά χαρα¬ 
κτηριστικά) των νερών του ρέματος, μετά την ανάμειξη, να 
μην υπερβαίνουν τις τιμές που καθορίζονται παρακάτω και 
που αποτελούν τα ανώτερα όρια: 



Παράμετρος 

Μονάδες 

Τιμή 

( 1 ) 

ΡΗ 


6-9 

( 2 ) 

Βαθμός Αλκαλίωσης 


60% 

(3) 

θερμοκρασία 

“0 

<28 

(4) 

Ηλεκτρική Αγωγιμότητα 

μ 8 /αηι 

<1000 

(5) 

Ευκρινώς επιπλέοντα ή καθιζάνοντα 




στερεά, εναποθέσεις ιλύος, πηκτΙ- 
νες, έλαια, λίπη και εναποθέσεις 
ιλύος. πηκτίνες, έλαια, λίπη και γε¬ 
νικά ουσίες που μπορούν να προκα- 
λέσουν ζημιές σε αρδευτικές και 
στραγγιστικές εγκαταστάσεις και 
έργα χωρίς 

( 6 ) Διαλυμένο Οξυγόνο πτ9/1ίί > 3 


(7) Αιωρούμενα στερεά 

Γπς/ΙίΙ 

<40 

( 8 ) Β.0.0.5 


<25 

(9) 0.0.0. 


<75 

(10) Χλωριόντα 


<120 

(11) Βόριο 


<3 

(12) Σύνολο διαλυτών αλάτων 

» 

2500 

(13) Αρσενικό 

» 

0.1 

(14) Κάδμιο 

» 

0,01 

(15) Μόλυβδος 


0,1 

(16) Μολυβδαίνιο 

» 

0.1 

(17) Νιτρικά (σαν ΝΟ 3 ) 


34 

(18) Νιτρώδη (σαν ΝΟ 2 ) 

» 

3 

(19) Υδράργυρος 

» 

0,002 

(20) Φθόριο 

» 

2 

(21) Χαλκός 

» 

0,2 

(22) Χρώμιο Εξασθενές 


0,05 

(23) Χρώμα 

ρρηίΐ 

<30 

5. Επιτρεπτά ανώτατα όρια εκπομπής ρύπων από τις 

εγκαταστάσεις της Μ.Β.Κ. της Ποτοποιίας ΜΕΑΠ Α.Ε. εϊ- 

ναι τα παρακάτω: 



Παράμετρος 

Μονάδες 

Τιμή 

(1) Κολοβακτηριοειδή 

Κ/100 ΓπΙ 

1000 

(2) Κολοβακτηρίδια 

» 

200 

(3) θερμοκρασία 

•0 

<28 

(4) ΡΗ 


6,5 - 8.5 



(στιγμιαία 6-9) 

(5) Χοντρά στερεά 

0,5 αη 

χωρίς 

( 6 ) Καθιζάνοντα στερεά 

» 

» 

(7) Αιωρούμενα στερεά (ύ < 1 πιπι) 

ηης/Ιίί 

50 

( 8 ) Διαλυμένα στερεά 


1000 

(9) Διαλυμένο οξυγόνο 


>3 

(10) Αλδεϋδες (ως φορμαλδευδες) 


0,1 

( 11 ) Β.0.0.5 


40 

( 12 ) 0 . 0 . 0 . 


120 

(13) Λίπη - έλαια (ζωικά - φυτικά) 


5 

(14) Ορυκτά έλαια - υδρογονάνθρακες 


1 

(15) Αμμωνιακό (σαν Ν) 


10 

(16) Νιτρικά (σαν Ν) 


10 

(17) Νιτρώδη (σαν Ν) 


1 

(18) Ολικό άζωτο κατά ΚίβηάβάΙ (εκτός 



Νθ 2 και ΝΟ 3 ) 


15 

(19) θειώδη (σαν δθ 3 ) 


0,2 

( 20 ) θειούχα (σαν δ- 2 ) 


- 

( 21 ) θειικά (σαν (δθ 4 ) 


1000 

(22) Υδρόθειο (σαν Η 2 δ) 


0.1 

(23) Αργίλιο 


1 

(24) Άργυρος 


0,05 

(25) Αρσενικό 


0.1 

(26) Βάριο 


1 

(27) Βανάδιο 


0,1 

(28) Βόριο 


0,75 

(29) Βρώμιο 


1 

(30) Βυρ’ιλιο 


0,1 

(31) Διαλύτες αζωτούχοι 


- 

(32) Διαλύτες αρωματικοί 


- 

(33) Διαλύτες χλωριούχων 


- 

(34) Κάδμιο 


0,01 

(35) Κασσίτερος 


2 

(36) Κοβάλτιο 


0,05 

(37) Κυανιούχα 


0.1 

(38) Λίθιο 


2,5 
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(39) Μαγγάνιο 

τηο/Ιίί 

0,2 

(40) Μολυβδαίνιο 


0,01 

(41) Μόλυβδος 


0,5 

(42) Νκέλκ) 


0,2 

(43) Σελήνιο 


0,01 

(44) Σίδηρος 


2 

(45) Τιτάνιο 


2 

(46) Υδράργυρος 


0,005 

(47) Φαινόλες 


0,2 

(48) Φθόριο - φθοριούχα 


2 

(49) Φωοφόρος 


- 

(50) Φωσφορικά (σαν Ρ) 


0.2 

(51) Χαλκός 


0,2 

(52) Χλώριο ελεύθερο 


0,5 - 0,7 

(53) Χρώμιο τρισθενές 


1 

(54) Χρώμιο εξασθενές 


0,1 

(55) Ψευδάργυρος 

(56) Οσμή 


0,5 

χωρίς ενοχλητι¬ 
κές οσμές 

(57) Απορρυπαντικά (ββδκΜπάαμο 80%) 

» 

<5 

(58) Χρώμα 

ρρηιίΐ 

<30 

(59) Ταξικές ουσίες (σύνολο) 

Υ,/Ε,+Υζ/Ε; 

> <3 


+ ...+Υη/Ε„ 


(60) Αρωματικές και χλωρκομένες ενώοεις. Σύμφωνα με την Π.Υ.Σ. 73/ 
29.6.90/ΦΕΚ 90/Α711.7.90. 

6. Απαγορεύεται η απόρριψη στον αποδέκτη κάθε ου¬ 
σίας που δεν αναφέρεται στον παραπάνω πίνακα. 

7. Τα παραπάνω άρια θα επιτυγχάνονται με επεξεργα¬ 
σία απά αντίστοιχη μονάδα καθαρισμού αποβλήτων και άχι 
με αραίωση. 

8. θα γίνεται απολύμανση των αποβλήτων με χλώριο 
ώστε να υπάρχει το απαραίτητο υπάλλειμα χλωρίου 0,5 
ηη9/Ιί1 στην απορροή. 

9. Η επιχείρηση ΜΕΑΠ Α.Ε. (και κάθε φορέας που κάνει 
χρήση του αποδέκτη) υποχρεώνεται να συντηρεί αυτόν και 
να φροντίζει ώστε να εξασφαλίζεται η ελεύθερη και ανε¬ 
μπόδιστη ροή των αποβλήτων, να μην δημιουργούνται 
συλλογές στασίμων νερών που θα επιβάρυναν το περιβάλ¬ 
λον και να απομακρύνει τις οργανικές και άλλες ουσίες 
που τυχόν μένουν στον πυθμένα και τις όχθες της τάφρου 
και μπορούν να προκαλέσουν οχλήσεις. 

10. Η επιχείρηση ΜΕΑΠ Α.Ε. υποχρεώνεται να κατα¬ 
σκευάσει φρεάτιο επισκέψεως - δειγματοληψίας για 
έλεγχο της τήρησης των παραπάνω ορίων. 

11. Η επιχείρηση ΜΕΑΠ Α.Ε. υποχρεώνεται να ελέγχει 
την ποιότητα των εκπεμπομένων ρύπων στο ρέμα και να 
διατηρεί βιβλίο ελέγχου - παρακολούθησης των ρύπων. 

12. Η Διεύθυνση Υγείας και κάθε άλλη συναρμόδια 
Υπηρεσία (Γραφείο Περ/ντος Τ.Π.Π.Ε., Δ/νση Γεωργίας) 
εξουσιοδοτούνται να ελέγχουν την τήρηση της παρούσας 
με δειγματοληψίες και να προτείνουν νέα όρια αναλόγως 
των διαμορφούμενων συνθηκών. 

13. Οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας θα βρίσκονται σε 
θέση τέτοια ώστε να αποφεύγεται η δημιουργία κινδύνων 
ή οχΙύΙσεων ή αντιαισθητικών καταστάσεων. 


Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αλεξανδρούπολη, 12 Ιουνίου 1996 
Ο Νομάρχης 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ 

-♦- 

Αριθ. 3025 (7) 

Καθορισμός Αποδέκτη και όρων διάθεσης υγρών αποβλή¬ 
των Βιολογικού καθαρισμού των Σφαγείων του Δήμου 

Ορεστιάδας Ν. Έβρου. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΕΒΡΟΥ 
Έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3200/55, περί «Διοικητικής αποκεντρώσεως» 
όπως τροποποιήθηκε με το Ν.Δ. 532/70. 

2. Το Ν. 1235/82. 

3. Τον Α.Ν. 2520/40. 

4. Την Ε1β/221/65 Υγειον. Διάταξη όπως τροποποιή¬ 
θηκε με τις Γ1 /17831 /71 & Γ1 /1305/74 όμοιες «περί δια- 
θέσεως λυμάτων και Βιομηχ. Αποβλήτων». 

5. Την 46399/1352/86 Κοινή Υπουργική Απόφαση. 

6. Την από 23 ΑΠΡ. 1996 αίτηση του Δήμου Ορεστιά- 
δος. * 

8. Το από 20 ΜΑ11996 πρακτικό της αρμόδιας Επιτρο¬ 
πής, αποφασίζουμε: 

1. Καθορίζουμε αποδέκτη υγρών αποβλήτων των σφα¬ 
γείων του Δήμου Ορεστιάδος το ρέμμα «ΑΣΙΡΗ» (ΜΑΚΡΥ 
ΡΕΜΜΑ) που διέρχεται Νότια από το χώρο της ΒΙ.ΠΕ. του 
Δήμου Ορεστιάδος από το σημείο εκβολής μέχρι την απο¬ 
στραγγιστική τάφρο Τ 16 και μετά στον ποταμό ΕΒΡΟ. 

2. Σαν σημείο εκβολής ορίζεται το κοντινότερο σημείο 
του ρέμματος «ΑΣΙΡΗ» (ΜΑΚΡΥ ΡΕΜΜΑ), Νότια του χώ¬ 
ρου που θα εγκατασταθεί η μονάδα βιολογικού καθαρι¬ 
σμού. 

3. Καθορίζουμε σαν ανώτερης τάξης χρήση του νερού 
στο ρέμμα & Ανατολικά του σημείου εκβολής την άρ¬ 
δευση, ψύξη μηχανών και κάθε άλλη χρήση εκτός από 
ύδρευση κολύμβηση και αλιεία. 

4. Τα υγρά απόβλητα θα υφϊστανται πλήρη βιολογικό κα¬ 
θορισμό, ώστε οι τιμές των παραμέτρων (ποιοτικά χαρα¬ 
κτηριστικά) των νερών του ρέματος, μετά την ανάμειξη, να 
μην υπερβαίνουν τις τιμές που καθορίζονται παρακάτω και 
που αποτελούν τα ανώτερα επιτρεπτά όρια: 



Παράμετρος 

Μονάδες 

Τιμή 

(1) 

ΡΗ 


6-9 

(2) 

Βαθμός Αλκαλίωσης 


60% 

(3) 

θερμοκρασία 

•0 

<28 

(4) 

Ηλεκτρική Αγωγιμότητα 

με/ΟΓπ 

<1000 

(5) 

Εϋκρινώς επιπλέοντα ή καθιζάνοντα 




στερεά, εναποθέσεις ιλύος, πηκτί- 
νες, έλαια, λίπη και εναποθέσεις 
ιλύος, πηκτινες, έλαια, λίπη και γε¬ 
νικά ουσίες που μπορούν να προκα¬ 
λέσουν ζημιές σε αρδευτκές και 
στραγγιστικές εγκαταστάσεις και 



έργα 


χωρίς 

(6) 

Διαλυμένο Οξυγόνο 

πιςί/ΙίΙ 

>3 

(7) 

Αιωροϋμενα στερεά 


<40 

(8) 

Β.0.0.5 


<30 
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(9) 0,0.0. 

ΠΓ\9/Ιϊ1 

<90 

(10) Χλωριόντα 

η 

<120 

(11) Βόριο 

» 

<3 

(12) Σύνολο διαλυτών αλάτων 

)» 

2500 

(13) Αρσενικό 

» 

0,1 

(14) Κάδμιο 

Μ 

0,01 

(15) Μόλυβδος 

I* 

0.1 

(16) Μολυβδαίνιο 

» 

0.1 

(17) Νιτρικά (σαν ΝΟ 3 ) 

η 

35 

(18) Νιτρώδη (σαν ΝΟ 2 ) 

» 

3 

(19) Υδράργυρος 

» 

0,002 

(20) Φθόριο 

» 

2 

(21) Χαλκός 


0,2 

(22) Χρώμιο Εξασθενές 


0,05 

(23) Χρώμα 

ρρηπ ίΐ 

<30 

5- Επιτρεπτά ανώτατα 

όρια εκπομπής 

ρύπων από τις 


εγκαταστάσεις της Μ.Β.Κ. των Σφαγείων του Δήμου Ορε- 
στιάδος είναι τα παρακάτω: 


Παράμετρος 

Μονάδες 

Τιμή 

(1) Κολοβακτηριοειδή 

Κ/ΙΟΟγπΙ 

1000 

( 2 ) Κολοβακτηρίδια 


200 

(3) θερμοκρασία 

•0 

<28 

(4) ΡΗ 


6,5-8,5 

(5) Χοντρά στερεά 

0,5 ατι 

(στιγμιαία 6-9) 
χωρίς 

( 6 ) Καθιζάνοντα στερεά 


9 

(7) Αιωρούμενα στερεά (ά < 1 γπγπ) 

πφ. 

50 

( 8 ) Διαλυμένα στερεά 

» 

1000 

(9) Διαλυμένο οξυγόνο 

» 

>3 

(10) Αλδεϋδες (ως φορμαλδεΰδες) 


0.1 

(11) Β.0.0.5 

» 

40 

( 12 ) 0 . 0 . 0 . 

» 

120 

(13) Λίπη - έλαια (ζωικά * φυτικά) 

» 

5 

(14) Ορυκτά έλαια - υδρογονάνθρακες 

3 » 

1 

(15) Αμμωνιακά (σαν Ν) 

» 

10 

(16) Νιτρικά (σαν Ν) 


10 

(17) Νιτρώδη (σαν Ν) 


1 

(18) Ολικό άζωτο κατά ΚίθηάβΡΙ (εκτός 
Νθ 2 και ΝΟ 3 ) 

» 

15 

(19) θειώδη (σαν 8 Ο 3 ) 

» 

0,2 

( 20 ) θειούχα (σαν 8 * 2 ) 

3 ) 

- 

(21) θειικά (σαν ( 8 Ο 4 ) 

)» 

1000 

(22) Υδρόθειο (σαν Η 2 δ) 

)) 

0,1 

(23) Αργίλιο 

Μ 

1 

(24) Άργυρος 

9 

0,05 

(25) Αρσενικό 

9 

0,1 

(26) Βάριο 

9 

1 

(27) Βανάδιο 

9 

0.1 

(28) Βόριο 

9 

0,75 

(29) Βρώμιο 

9 

1 

(30) Βυρίλιο 

9 

0.1 

(31) Διαλύτες αζωτούχοι 

9 

- 

(32) Διαλύτες αρωματικοί 

9 

- 

(33) Διαλύτες χλωριούχων 

9 

- 

(34) Κάδμιο 

9 

0,01 

(35) Κασσίτερος 

9 

2 

(36) Κοβάλτιο 

9 

0,05 

(37) Κυανιούχα 

9 

0.1 

(38) Λίθιο 

9 

2,5 

(39) Μαγγάνιο 

9 

0,2 

(40) Μολυβδαίνιο 

9 

0,01 


(41) Μόλυβδος 

ιτ) 9 / 1 ί( 

0.5 

(42) Νικέλιο 

9 

0,2 

(43) Σελήνιο 

9 

0,01 

(44) Σίδηρος 

9 

2 

(45) Τιτάνιο 

9 

2 

(46) Υδράργυρος 

9 

0,005 

(47) Φαινόλες 

9 

0,2 

(48) Φθόριο - φθοριούχα 

9 

2 

(49) Φώσφορος 

9 

- 

(50) Φωσφορικά (σαν Ρ) 

9 

0,2 

(51) Χαλκός 

9 

0.2 

(52) Χλώριο ελεύθερο 

9 

0,5 - 0,7 

(53) Χρώμιο τρισθενές 

9 

1 

(54) Χρώμιο εξασθενές 

9 

0.1 

(55) Ψευδάργυρος 

9 

0.5 

(56) Οσμή 


χωρίς ενοχλητι¬ 
κές οσμές 

(57) Απορρυπαντικά (βοδιοκ^άσιια 80%) 

9 

<5 

(58) Χρώμα 

ρριηίΐ 

<30 

(59) Τοξικές ουσίες (σύνολο) 

Υ,/Ε,+Υζ/Εζ 
+ ...+Υπ/Ε„ 

<3 


(60) Αρωματικές και χλωριωμένες ενώσεις. Σύμφωνα με την ΠΎ.Σ. 73/ 
29.6.90/ΦΕΚ 90/Ανΐ 1.7.90. 

6. Απαγορεύεται η απόρριψη στον αποδέκτη κάθε ου¬ 
σίας που δεν σναφέρεται στον παραπάνω πίνακα. 

7. Τα παραπάνω όρια θα επιτυγχάνονται με επεξεργα¬ 
σία από αντίστοιχη μονάδα καθαρισμού αποβλήτων και όχι 
με αραίωση. 

8. θα γίνεται απολύμανση των αποβλήτων με χλώριο 
ώστε να υπάρχει το απαραίτητο υπόλλειμα χλωρίου 0,5 
Γπρ/Ιίί στην απορροή. 

9. Ο Δήμος Ορεστιάδος (και κάθε φορέας που κάνει 
χρήση του αποδέκτη) υποχρεώνεται να συντηρεί αυτόν και 
να φροντίζει ώστε να εξασφαλίζεται η ελεύθερη και ανε¬ 
μπόδιστη ροή των αποβλήτων, να μην δημιουργούνται 
συλλογές στασίμων νερών που θα επιβάρυναν το περιβάλ¬ 
λον και να απομακρύνει τις οργανικές και άλλες ουσίες 
που τυχόν μένουν στον πυθμένα και τις όχθες της τάφρου 
και μπορούν να προκαλέσουν οχλήσεις. 

10. Ο Δήμος Ορεστιάδος υποχρεώνεται να κατασκευά¬ 
σει φρεάτιο επιοκέψεο>ς - δειγματολειψίας για έλεγχο της 
τήρησης των παραπάνω ορίων. 

11.0 Δήμος Ορεστιάδος υποχρεώνεται να ελέγχει την 
ποιότητα των εκπεμπομένων ρύπων στο ρέμα και να δια¬ 
τηρεί βιβλίο ελέγχου - παρακολούθησης των ρύπων. 

12. Η Διεύθυνση Υγείας και κάθε άλλη συναρμόδια 
Υπηρεσία (Γραφείο Περ/ντος Τ.Π.Π.Ε., Δ/νση Γεωργίας) 
εξουσιοδοτούνται να ελέγχουν την τήρηση της παρούσας 
με δειγματοληψίες και να προτείνουν νέα όρια αναλόγως 
των διαμορφούμενων συνθηκών, 

13. Οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας θα βρίσκονται σε 
θέση τέτοια ώστε να αποφεύγεται η δημιουργία κινδύνων 
ή οχλήσεων ή αντιαισθητικών καταστάσεων. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως, 

Αλεξανδρούπολη, 12 Ιουνίου 1996 

Ο Νομάρχης 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ 
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ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Αριθ. 3057 (δ) 

Καθορισμός Αποδέκτη και όρων διάθεσης υγρών αποβλή¬ 
των Βιολογικού καθαρισμού των Σ(ραγείων του Δήμου 

Διδυμοτείχου Ν. Έβρου. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΕΒΡΟΥ 
Έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3200/55, περί «Διοικητικής αποκεντρώσεως» 
όπο)ς τροποποιήθηκε με το Ν.Δ. 532/70. 

2. Το Ν. 1235/82. 

3. Τον Α.Ν. 2520/40. 

4. Την Ε1β/221/65 Υγειον. Διάταξη όπως τροποποιή¬ 
θηκε με τις Γ1 /17831 /71 & Γ1 /1305/74 όμοιες «περί δια- 
θέσεως λυμάτων και Βιομηχ. Αποβλήτων. 

5. Την 46399/1352/86 Κοινή Υπουργική Απόφαση. 

6. Την από 24 ΑΠΡ. 1996 αίτηση του Δήμου Διδυμο¬ 
τείχου. 

8. Το από 28 ΜΑΤ 1996 πρακτικό της αρμόδιας Επιτρο¬ 
πής, αποφασίζουμε: 

1. Καθρορίζουμε αποδέκτη υγρών αποβλήτων των σφα¬ 
γείων του Δήμου Διδυμοτείχου το ρέμμα «ΕΝΝΕΑ ΒΡΥΣ- 
ΣΕΣ» που διέρχεται Νότια από τον χώρο εγκατάστασης 
των σφαγείων του Δήμου Διδυμοτείχου (σε παραχωρού- 
μενη έκταση από την Κοινότητα Ασημένιου) από το σημείο 
εκβολής μέχρι την αποστραγγιστική τάφρο ΤΙ 6 και μετά 
στον ποταμό ΕΒΡΟ. 

2. Σαν σημείο εκβολής ορίζεται το κοντινότερο σημείο 
του ρέμματος «ΕΝΝΕΑ ΒΡΥΣΕΣ», Νότια του χώρου που θα 
εγκατασταθεί η μονάδα βιολογικού καθαρισμού. 

3. Καθορίζουμε σαν ανώτερης τάξης χρήση του νερού 
στο ρέμμα & Ανατολικά του σημείου εκβολής την ψύξη μη¬ 
χανών. 

4. Τα υγρά απόβλητα θα υφίστανται πλήρη βιολογικό κα¬ 
θορισμό, ώστε οι τιμές των παραμέτρων (ποιοτικά χαρα¬ 
κτηριστικά) των νερών του ρέματος, μετά την ανάμειξη, να 
μην υπερβαίνουν τις τιμές που καθορίζονται παρακάτω και 
που αποτελούν τα ανώτερα επιτρεπτά όρια: 



Παράμετρος 

Μονάδες 

Τιμή 

( 1 ) 

ΡΗ 


6-9 

( 2 ) 

Βαθμός Αλκαλίωσης 

•0 

60% 

(3) 

θερμοκρασία 

<28 

(4) 

(5) 

Ηλεκτρική Αγωγιμότητα 

Ευκρινώς επιπλέοντα ή καθιζάνοντα 

μ 8 /επ) 

<1000 


στερεά, εναποθέσεις ιλύος, πηκτί- 
νες, έλαια, λίπη και εναποθέσεις 
ιλύος, πηκτίνες, έλαια, λίπη και γε¬ 
νικά ουσίες που μπορούν να προκα- 
λέσουν ξημιές σε αρδευτικές και 
στραγγιστικές εγκαταστάσεις και 


έργα 


χωρίς 

( 6 ) Διαλυμένο Οξυγόνο 

ΓΤΚΙ/Κ 

>3 

(7) Αιωρούμενα στερεά 


<40 

( 8 ) Β.0.0.5 


< 30 

( 9 ) 0 . 0 . 0 . 


<90 

(10) Χλωριόντα 


<120 

(11) Βόριο 


< 3 

(12) Σύνολο διαλυτών αλάτων 


2500 

(13) Αρσενικό 


0,1 

(14) Κάδμιο 


0,01 

(15) Μόλυβδος 

» 

0,1 


(16) Μολυβδαίνιο 

πηο/ΙίΙ 

0,1 

(17) Νιτρκά (σαν ΝΟ 3 ) 

» 

35 

(18) Νιτρώδη (σαν ΝΟ 2 ) 

» 

3 

(19) Υδράργυρος 


0,002 

(20) Φθάριο 

» 

2 

(21) Χαλκάς 


0.2 

(22) Χρώμιο Εξασθενές 

» 

0,05 

(23) Χρώμα 

ρρπιΙΙ 

<30 


5. Επιτρεπτά ανώτατα όρια εκπομπής ρύπων από τις 
εγκαταστάσεις της Μ.Β.Κ. του Δήμου Διδυμοτείχου είναι 
τα παρακάτω: 


Παράμετρος 

Μονάδες 

Τιμή 

(1) Κολοβακτηριοειδή 

Κ/100 ηηΙ 

1000 

(2) Κολοβακτηρίδια 


200 

(3) Θερμοκρασία 

*0 

<28 

(4) ΡΗ 


6,5 - 8,5 
(στιγμιαία 6-9) 

(5) Χοντρά στερεά 

0,5 οη 

χωρίς 

( 6 ) Καθιζάνοντα στερεά 


» 

(7) Αιωρούμενα στερεά (ά < 1 ιτιπι) 

ΓΠΟ/Ιίί 

50 

( 8 ) Διαλυμένα στερεά 

Μ 

1000 

(9) Διαλυμένο οξυγόνο 

Η 

>3 

(10) Αλδεΰδες (ως φορμαλδεΰδες) 


0.1 

(11) Β.0.0.5 

» 

40 

( 12 ) 0.0.0. 

» 

120 

(13) Λίπη - έλαια (ζωικά - φυτικό) · 

» 

5 

(14) Ορυκτά έλαια - υδρογονάνθρακες 

II 

1 

(15) Αμμωνιακά (σαν Ν) 

» 

10 

(16) Νιτρικά (σαν Ν) 


10 

(17) Νιτρώδη (σαν Ν) 

(18) Ολικά άζωτο κατά Κ)βηά 3 Ν (εκτός 

» 

1 

Νθ 2 και ΝΟ 3 ) 


15 

(19) θεώδη (σαν 8 Ο 3 ) 

» 

0.2 

( 20 ) θειούχα (σαν 8 - 2 ) 

» 

— 

( 21 ) θεϊκά (σαν ( 8 Ο 4 ) 

» 

1000 

(22) Υδρόθειο (σαν Η 28 ) 

» 

0,1 

(23) Αργίλιο 

» 

1 

(24) Αργυρος 

» 

0,05 

(25) Αρσενικό 

» 

0,1 

(26) Βάριο 

» 

1 

(27) Βανάδιο 

» 

0,1 

(28) Βόριο 

» 

0.75 

1 

(29) Βρώμιο 

η 

(30) Βυρ'ιλιο 


0,1 

(31) Διαλύτες αζωτούχοι 

» 

— 

(32) Διαλύτες αρωματικοί 

» 

— 

(33) Διαλύτες χλωριούχων 

II 

— 

(34) Κάδμιο 

» 

0,01 

(35) Κασσίτερος 

1 * 

2 

(36) Κοβάλτιο 

» 

0,05 

(37) Κυανωύχα 

11 

0,1 

(38) Λίθιο 

II 

2,5 

(39) Μαγγάνιο 

» 

0.2 

(40) Μολυβδαίνιο 


0,01 

(41) Μόλυβδος 

» 

0,5 

(42) Νικέλιο 

» 

0,2 

(43) Σελήνιο 

II 

0,01 

(44) Σίδηρος 

» 

2 

(45) Τπάνιο 

» 

2 

(46) Υδράργυρος 

II 

0.005 

(47) Φαινόλες 


0,2 
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(48) 

Φθόριο - φθοριούχα 

Γη9/1ΐ1 

2 

(49) 

Φωσφόρος 


- 

(50) 

Φωσφορικά (σαν Ρ) 


0,2 

(51) 

Χαλκός 


0,2 

(52) 

Χλώριο ελεύθερο 


0.5-0,7 

(53) 

Χρώμιο τρισθενές 


1 

(54) 

Χρώμιο εξασθενές 


0.1 

(55) 

Ψευδάργυρος 

» 

0,5 

(56) 

Οσμή 


χωρίς ενοχλητι¬ 




κές οσμές 

(57) 

Απορρυπαντικά (βιοδιασηάσιμα 80%) 

» 

<5 

(58) 

Χρώμα 

ρριτι ΙΙ 

<30 

(59) 

Τοξικές ουσίες (σύνολο) 

Υ 1 /Ε 1 +Υ 2 /Ε 2 

. <3 


+ ... + Υη/Εη 

(60) Αρωματικές και χλωριωμένες ενώσεις. Σύμφωνα με την Π.Υ.Σ. 73/ 
29.6.90/ΦΕΚ 90/Α711.7.90. 


6. Απαγορεύεται η απόρριψη στον αποδέκτη κάθε ου¬ 
σίας που δεν αναφέρεται στον παραπάνω πίνακα. 

7. Τα παραπάνω όρια θα επιτυγχάνονται με επεξεργα¬ 
σία από αντίστοιχη μονάδα καθαρισμού αποβλήτων και όχι 
με αραίωση. 

8. θα γίνεται απολύμανση των αποβλήτων με χλώριο 
ώστε να υπάρχει το απαραίτητο υπόλλειμα χλωρίου 0,5 
ητς/ΙίΙ στην απορροή. 

9. Ο Δήμος Διδυμοτείχου (και κάθε φορέας που κάνει 
χρήση του αποδέκτη) υποχρεώνεται να συντηρεί αυτόν και 
να φροντίζει ώστε να εξασφαλίζεται η ελεύθερη και ανε¬ 
μπόδιστη ροή των αποβλήτων, να μην δημιουργούνται 
συλλογές στάσιμων νερών που θα επιβάρυναν το περιβάλ¬ 
λον και να απομακρύνει τις οργανικές και άλλες ουσίες 
που τυχόν μένουν στον πυθμένα και τις όχθες της τάφρου 
και μπορούν να προκαλέσουν οχλήσεις. 

10. Ο Δήμος Διδυμοτείχου υποχρεώνεται να κατα¬ 
σκευάσει φρεάτιο επισκέψεως - δειγματολειψίας για 
έλεγχο της τήρησης των παραπάνω ορίων. 

11.0 Δήμος Διδυμοτείχου υποχρεώνεται να ελέγχει την 
ποιότητα των εκπεμπομένων ρύπων στο ρέμα και να δια¬ 
τηρεί βιβλίο ελέγχου - παρακολούθησης των ρύπων. 

12. Η Διεύθυνση Υγείας και κάθε άλλη συναρμόδια 
Υπηρεσία (Γραφείο Περ/ντος Τ.Π.Π.Ε., Δ/νση Γεωργίας) 
εξουσιοδοτούνται να ελέγχουν την τήρηση της παρούσας 
με δειγματοληψίες και να προτείνουν νέα .όρια αναλόγως 
των διαμορφούμενων συνθηκών. 

13. Οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας θα βρίσκονται σε 
θέση τέτοια ώστε να αποφεύγεται η δημιουργία κινδύνων 
ή οχλήσεων ή αντιαισθητικών καταστάσεων. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήοεως. 

Αλεξανδρούπολη, 12 Ιουνίου 1996 

Ο Νομάρχης 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ 


Αριθ. 260 (9) 

Απόφαση 8 

Σύσταση θέσεων στο Δήμο Φυλής. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΥΛΗΣ 
Έχοντας υπόψη: 

1) Τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 8 του Ν. 2266/94 
για τη σύσταση προσωποπαγών θέσεων ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου για την κατάταξη εργαζομένων που πλη¬ 
ρούν τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού. 

2) Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 2307/95. 

3) Τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της περίπτω¬ 
σης 4β του άρθρου 19 του Ν. 2344/11.10.95, Οργάνωση 
Πολιτικής Προστασίας και άλλες διατάξεις, βάσει των 
οποίων η προθεσμία των έξι (6) μηνών της παρ. 4 του άρ¬ 
θρου 10 του Ν. 2266/1994 παρατεΐνεται για έξι (6) μήνες 
επίσης από τη δημοσίευση του παρόντος. 

4) Την αριθμ. 66α/1994 απόφαση του Δημοτικού Συμ¬ 
βουλίου του Δήμου με την οποία διαπιστώνεται ότι οι 
υπάλληλοι που θα καταταγούν στις συνιστώμενες θέσεις 
καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες της υπηρεσίας 
του Δήμου, αποφασίζουμε: 

Συνιστούμε σαράντα εννέα (49) θέσεις διαφόρων ειδι¬ 
κοτήτων προσωρινές προσωποπαγείς με σύμβαση εργα¬ 
σίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στις οποίες θα κα- 
ταταγούν ισάριθμοι εργαζόμενοι, όπως παρακάτω: 

α) Δεκαπέντε (15) θέσεις στην υπηρεσία καθαριότητας. 

β) Δώδεκα (12) θέσεις στην υπηρεσία διοίκησης. 

γ) Τρεις (3) θέσεις στην υπηρεσία βρεφονηπιακών 
σταθμών. 

δ) Δύο (2) θέσεις στην Τεχνική Υπηρεσία. 

ε) Δύο (2) θέσεις στην υπηρεσία υγείας. 

στ) Μία (1) θέση στην υπηρεσία πολιτιστικών. 

ζ) Τέσσερεις (4) θέσεις υπαλλήλων δημοτικής αστυνο¬ 
μίας. 

η) Δέκα (10) θέσεις οδηγών. 

Από τις διατάξεις της παρούσης απόφασης προκαλείται 
δαπάνη εις βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου ύψους 
50.000.000 δρχ. περίπου για το τρέχον οικονομικό έτος 
σε βάρος του Κ.Α. 05/112.1. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Φυλή, 2 Απριλίου 1996 
Ο Δήμαρχος 
ΝΙΚΟΣ ΛΙΑΚΟΣ 

-♦- 

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ 

( 10 ) 

Στην Δ6/Β/ΟΙΚ. 8907 υπουργική απόφαση που δημο¬ 
σιεύτηκε στο ΦΕΚ 449/14.6.1996 (τ. Β’) και αφορά προ¬ 
γραμματική συμφωνία μεταξύ ΔΕΗ και ενός ή περισσοτέ¬ 
ρων τρίτων για τη δημιουργία και λειτουργία μονάδων συ¬ 
μπαραγωγής επιφέρεται η πιο κάτω διόρθωση: 

Στο άρθρο 3, στην υποπαράγραφο 2, στην 6η αράδα 
πριν το τέλος της υποπαραγράφου και μεταξύ των λέξεων 

«μεταφορά.της ΔΕΗ» προστίθεται η παραληφθείσα 

αράδα «-διανομή της ηλεκτρικής ενέργειας στους ανω¬ 
τέρω καταναλωτές μέσω του δικτύου». 

(Από το Εθνικό Τυπογραφείο) 
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 · ΑΘΗΝΑ 104 32 · ΤΕ1-ΕΧ 223211 ΥΡΕΤ ΟΗ « ΡΑΧ 52 34 312 


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ 


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Σολωμοϋ 51 


Πληροφορίες δημοσιευμότων Α.Ε.-Ε.Π.Ε 
Πληροφορίες δημοσιευμάτων λοιπών ΦΕΚ 
Πώληση Φ.Ε.Κ. 

Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ. 

Βιβλιοθήκη παλαιών Φ.Ε.Κ. 

Οδηγίες για δημοσιεύματα Α.Ε.-Ε.Π.Ε. 
Εγγραφή Συνδρομητών Φ.Ε.Κ. και 
αποστολή Φ.Ε.Κ. με πληρωμή μέσω Δ.Ο.Υ. 


ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΩΝ 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 
ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. 


5225761 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (031) 423855 

5230841 25ης Μαρτίου 21 Τ.Κ. 541 00 423858 

5225713 ΠΒΡΑΙΑΣ 4138402 

5249547 Νικήτα β-8 Τ.Κ. 185 31 4171307 

5239782 ΠΑΤΡΑ (061) 271248 

5248141 Κορίνθου 327 Τ.Κ. 262 23 224581 

5248188 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

5248785 Διοικητήριο Τ.Κ. 454 44 (0651) 21901 

ΚΟΜΟΤΗΝΗ (0531) 22637 

5248320 Δημοκρατίας 1 Τ.Κ. 691 00 26522 


Μέχρι 16 σελίδες 100 δρχ. 

Αηά 16 σελίδες και άνω ηροσούξηοηΐ 00 δρχ.ανάΒοέλιδο ή μέρος αυτού 


ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. 



Α' (Νάμοι, Π.Δ., Συμβάσεις κτλ.) 

Β' (Υπσυργικές αποφάσεις κτλ.) 

Γ (Διορισμοί, απολύσεις κτλ. Δημ. Υπαλλήλων) 
Δ’ (Απαλλοτρώοεις. πολεοδομία κτλ.) 
Αναπτυξιακών Πράξεων {Τ.Α.Π.Σ.) 

Μ π Α Α (Διορισμοί κτλ. προσωπικού ΝΠΔΔ) 
Παράρτημα (Πίνακες επιτυχάντων διαγωνισμών) 
Δελτίο Βιομηχανυτής Ιδιοκτησίας (Δ.Ε.3.1.) 
Ανωτύτου Ειδικού Δικαστηρίου (Α.Ε.Δ.) 
Ανωνύμων Εταιρειών Δ ΕΠ.Ε. 

Προκηρύξεων ΑΣ.ΕΠ. _ 


ΠΑ ΟΑΑ ΤΑ ΤΕΥΧΗ ΕΚΤΟΣ Α.Ε Δ ΕΠ.Ε 


Κ.Α.Ε. Προϋπολογισμού 
2531 


30.000 δρχ. 
50.000 . 
10.000 · 
50.000 · 
25.000 . 
10.000 . 
5.000 . 
10.000 » 
3.000 . 
150.000 · 
10.000 . 


120.000 · 


Κ.Α.Ε εσόδου υπέρ 
ΤΑΠΕΤ3512 


1.500 δρχ. 

2.500 . 
500 · 

2.500 . 


• Οι συνδρομές του εσωτερικού προπληρώνονται στα Δημόσια Ταμεία που δίδουν αποδεικτικό είσπραξης (διπλότυπο) το 
οποίο με τη φροντίδα του ενδιαφερομένου πρέπει να στέλνεται στην Υπηρεσία του Εθνικού Τυπογραφείου. 

• Οι συνδρομές του εξωτερικού είναι διπλάσιες των παραπάνω σναφερομένων και μπορεί να στέλνονται με επιταγή και σε 
ανάλογο συνάλλαγμα στο Διευθυντή Οικονομικού του Εθνικού Τυπογραφείου. 

• Η πληρωμή του ποσοστού του ΤΑΠΕΤ που ανπστοιχεί σε συνδρομές, εισπράττεται στην Αθήνα από το Ταμείο του ΤΑΠΕΤ 
(Καποδιστρίου 34 - Αθήνα) και στις άλλες πόλεις από τα Δημόσια Ταμεία. 

• Οι συνδρομητές του εξωτερικού μπορούν να στέλνουν το ποσό του ΤΑΠΕΤ μαξί με το ποσό της συνδρομής. 

• Οι Δήμοι και οι Κοινότητες πληρώνουν το μισό χρηματικό ποσό της συνδρομής και ολόκληρο το ποσό υπέρ του ΤΑΠΕΤ. 

• Η συνδρομή ισχύει για ένα χρόνο, που αρχίζει την 1 η Ιανουάριου και λήγει την 31 η Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου. Δεν εγγρά- 
φονται συνδρομητές για μικρότερο χρονικό διάστημα. 

• Η εγγραφή ή ανανέωση της συνδρομής πραγματοποιείται το αργότερο μέχρι τον Μάρτιο κάθε έτους. 

• Αντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές εππαγές και χρηματικά γραμμάπα δεν γίνονται δεκτά. __ 

Ο» υπηρΦΟίβς κοινού λβιτουργούν καθημερινά από 08.00 13.00 


ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΎΠΟΓΡΑΦΕΚΪ 









